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Adagio cantabile. 




a^j 



o 



34 



CT*?= 



Tempo I •• 





T. H. 5016. 



V I O LI NO PR I*MO. 




aJl^'GfcrCtff 









^i^jg^tog g 



** 



flg 







b_|2. 32: 



W 



$£ 



^2 



* E * 




npiij 



& 




r^a ^ja-fl 



^Hf 




^f 



T. H. 5016. 



